VikipeediA 

Pedi keel 


Pedi keel (ka põhjasotho keel või sepedi keel ) on bantu 
keelte hulka kuuluv keel, üks üheteistkümnest Lõuna- 
Aafrika Vabariigi ametlikust keelest. 

Lõuna-Aafrika Vabariigi 2011. aasta rahvaloenduse järgi 
kõneles riigis pedi keelt emakeelena 4,6 miljonit inimest. 
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